Nguồn: Dongluchp 
Kìm bấm cos thủy lực - Dongluchp 


Mua các loại kìm bấm cos thuỷ lực online giá tốt 
Hướng dẫn sửa chữa và bảo dưỡng chỉ tiết 

Bảo hành 1 đổi 1 tất cả các sản phẩm 

Giới thiệu các loại kềm bóp cốt thuỷ lực 

Giá các loại kiểm ép cosse thuỷ lực 

Hướng dẫn sử dụng các loại kìm cos thuỷ lực 


Kìm bấm cos thủy lực là gì? 


0902.091.840 ,,„, ép cos thủy lực 120 


+ Kìm bấm cos thủy lực hay còn gọi là kiềm bóp cos thủy lực, kềm ép cos thủy 
lực là một loại kìm bấm cos chuyên dụng để bấm ép các loại đầu cos có kích 
thước lớn. 


+ Dây điện cỡ lớn từ 70mm-120mm-240mm-300mm. 
+ Nhờ thiết kế thêm bộ phận cộng lực bằng dầu thủy lực nên mối bấm đảm bảo 
yêu cầu kĩ thuật, vừa đảm bảo tính thẩm mĩ và tiết kiệm sức lao động. 


Phân loại kìm bấm cos thủy lực 


Kìm bấm cos thuỷ lực dùng tay 


kêm bấm cos thủy lực YQK 

đây là loại kìm được tích hợp sẵn bộ phận cộng lực bằng thuỷ lực và các thao tác 
thực hiện công tác bấm đầu cos với dây điện được thực hiện hoàn toàn bằng tay. 
Loại kìm này có kích thước khá lớn và nặng, ưu điểm là dễ thao tác sửa chữa bảo 
dưỡng cũng như có giá thành tương đối rẻ hơn các loại khác. 


Kìm bấm cos thuỷ lực dùng pin 


Kìm ép cos 
thuỷ lực dùng pin 

loại kìm này có tích hợp sẵn bộ phận cộng lực bằng dầu thuỷ lực trên thân kìm, 
và có thêm bộ phận pin điện và các cơ cấu điện giúp thao tác bấm đầu cos được 
thực hiện tự động. Loại kìm này có thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo rất thích hợp 
với các công việc thường xuyên phải di chuyển. Tuy nhiên do cơ cấu điện và 
dùng pin tích điện nên cần lưu ý sạc pin thường xuyên. 


Kìm bấm cos thuỷ lực dùng điện 


Dongluchp 


Đầu ép cos Lọc dầu thủy lực 


Núm chỉnh tốc 
độ động cơ 


Kiềm bấm cos 
thuỷ lực dùng điện 
Tương tự như kiểm bấm cos thuỷ lực dùng pin nhưng nguồn điện được sử dụng 
trực tiếp do vậy chỉ thích hợp với các công tác ít phải di chuyển, hoặc nếu có thì 
chỉ di chuyển trong phạm vi nhỏ. 


Còn rất nhiều các kiểu kìm bấm cos thuỷ lực khác nữa trên đây 
chúng tôi chỉ giói thiệu một số dòng thông dụng nhất hiện nay 


Các loại kìm bấm cos thủy 
lực thông dụng hiện nay 


Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại kềm bóp cốt thuỷ lực với đa dạng 
kiểu dáng kích thước cũng như giá tiền. Sau đây xin giới thiệu với anh em một 
số các loại thông dụng đã được anh em thợ điện sử dụng nhiều và khẳng định về 
chất lượng. 


Kìm bấm cos thủy lực Asaki Ak 618 
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Kìm bấm cos thuỷ lực Asaki 
Asaki Tool là công ty chuyên sản xuất các loại dụng cụ và thiết bị công nghiệp. 
Trong đó các sản phẩm và thiết bị phụ kiện cầm tay là các sản phẩm rất được 
yêu thích trên thị trường. Kìm bóp cốt thuỷ thực Asaki Ak 618 là một sản phẩm 
được rất nhiều anh em thợ điện ưu tiên lựa chọn. 


Kìm bấm cos thủy lực izumi Nhật Bản 


Kềm bóp cos 


thuỷ lực Izumi Nhật Bản 

Izumi là một thương hiệu nổi tiếng trong ngành sản xuất các loại kiểm ép cos 
thuỷ lực đến từ Nhật Bản. Với thiết kế tỉnh sảo và hệ thống bơm cộng lực bằng 
thuỷ lực được thiết kế ngay trên thân kìm, có thể hồi dầu ngay khi đã ép đủ áp 
lực. Tuy giá thành hơi cao hơn SO với mặt bằng trung nhưng vẫn được nhiều anh 
em thợ điện tin tưởng lựa chọn sử dụng. 


Kìm bấm cos thủy lực TLP HHY-400 


Kiểm ép cos 


thuỷ lực TLP HHY-400 
kềm bóp cos thuỷ lực TLP HHY-400 có hàm ép kiểu chữ C nên có khả năng đưa 
đầu cos vào dễ dàng. Ngoài ra đầu ép của kìm có thể xoay 360 độ rất linh hoạt. 


bởi tính linh hoạt như vậy nên trong quá trình thi công ở những vị trí khó kiểm 
bóp cos thuỷ lực TLP HHY rất được ưu tiên lực chọn. 


Kìm bấm cos thủy lực HP-300b 


Kiềm bóp cos thuỷ lực HP-300 
Đây là một loại kìm rất thông dụng và phổ biến, với kiểu hàm bấm được gia 
công trên máy CNC độ chính xác cao. Loại kềm này có giá thành tương đối rẻ 
nên cũng được nhiều anh em thợ điện lực chọn sử dụng, cho những công trình 
thi công lắp đặt các công trình có tính trung và ngắn hạn. 


Kìm bấm cos thủy lực YOQK 
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kìm ép cos thủy lực YQK-300 
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kêm ép cos thủy lực YQK-120 
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kiềm ép cos thủy lực YQK-240 

Kìm bấm cos thuỷ lực YQK là một thương hiệu quá quen thuộc với anh em thợ 
điện trên thị trường Việt Nam. Đây là một thương hiệu được sản xuất tại Trung 
Quốc chất lượng cũng khá tốt mà giá thành vừa phải không quá đắt cũng không 
quá rẻ. Độ bền sản phẩm cao nên được rất nhiều anh em thợ điện ưu tiên lựa 
chọn. 


Kìm bấm cos thuỷ lực taïiwan 


Kìm bóp cos 
thuỷ lực Taiwan 

Đài Loan là nơi tập trung nhiều các công ty chuyên sản xuất các loại dụng cụ và 
thiết bị cầm tay nổi tiếng. Có nhiều thương hiệu đã quen thuộc với thị trường 
Việt Nam. Giá thành cũng tương đối cao nhưng chất lượng khá tốt. Là một loại 
anh em có thể cân nhắc lựa chọn. 


Trên đây là các thương hiệu kiềm bấm cos thuỷ lực đã được khẳng 
định về chất lượng và được anh em thợ điện tin tưởng sử dụng 


Một số lưu ý khi lựa chọn 
kìm bãm cos thủy lực 


kìm bấm cos thủy lực 
Khi chọn mua kìm bấm thủy lực cần lưu ý những điều sau: 


1. Đầu tiên: khi chọn mua kìm bấm cos thủy lực ta nên để ý kích cỡ đầu cos 
cần bấm có kích thước nhỏ nhất và lớn nhất. Từ đó ta có thể chọn là kích 
thước ép cos phù hợp. 

2. Thứ hai: xem lực ép tối thiểu phải đạt được khi chọn mua kìm. Đó là lực 
ép 6, 8, 11, 12, 13,14, 16, 18, 20 (tấn) hay cao hơn để từ đó chọn được 
sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

3. Thứ ba: kiểu dáng của kìm bấm cos thủy lực cũng là điều cần lưu ý. Đó là 
dạng chốt, dạng hàm cài hay dạng mở chữ C. Để có thể thể lựa chọn loại 
kìm cho phù hợp với tính chất công việc. 

4. Vì kìm thuỷ lực là công cụ khó có thể. thay thế nên khi chọn mua hãy lưu 
ý chọn các loại kìm có thương hiệu như đã giới thiệu ở trên vì đó là các 
thương hiệu đã được khẳng định về chất lượng. 

5. Khi nhận hàng cũng nên kiểm tra lại một lần trước khi trả tiền. Kiểm tra 
dầu thuỷ lực bằng cách bơm thử vài lần xem có hoạt động tốt không, nếu 
không thấy trơn tru, lực đẩy yếu hoặc gần như không có tức là bị thiếu 
dầu thuỷ lực. 


Hướng dẫn sửa chữa và bảo 
dưỡng kìm bấm cos thuỷ lực 


Kiêm thuỷ lực 
YỌK 70 Dongluchp 


kêm bấm cos thuỷ lực 

Kềm bấm cos thuỷ lực là một công cụ có giá trị tuy rằng không phải là lớn tuy 
nhiên cũng không hề nhỏ, hơn nữa còn là công cụ không thể thiếu cho anh em 
thợ điện khi thường xuyên phải thao tác bấm cos có kích thướng lớn. Để sử dụng 
tốt và lâu dài ta cần thường xuyên bảo dưỡng, và sửa chữa nếu như có các hư 
hỏng nhẹ. Đối với các hư hỏng nặng nên mang đến thợ chuyên nghiệp có công 
cụ và nghiệp vụ sửa chữa để đảm bảo khắc phục sửa chữa sản phẩm tốt nhất. 


Bảo dưỡng kìm bấm cos thuỷ lực 


Kiểm bấm cos thuỷ lực bao giờ cũng có hộp đựng bảo quản riêng, sau khi làm 
xong nên cất đặt cẩn thận kìm vào trong hộp bảo quản. 


Định kỳ tuỳ theo mức độ và cường độ công việc ta cần bảo dưỡng lại kìm bằng 
cách tra thêm dầu nhớt. 


Sửa chữa kìm bấm cos thuỷ lực 


Sửa chữa kìm bấm cos thuỷ lực là một công việc đòi hỏi sự hiểu biết về sản 
phẩm nhất định cũng như sự cẩn thận và khéo léo. Nếu như chưa thực sự hiểu 
về sản phẩm tốt nhất ta nên mang ra thợ chuyên nghiệp để sửa. Nếu không có 
thợ sửa chữa anh em có thể tham khảo theo cách sửa kìm thuỷ lực theo video 
dưới đây 


Cam kết khi mua kìm bấm 
cos thuỷ lực tại công ty 
Dongluchp 


Kêm thuỷ lực Co 
YỌOK 70 ¬—m 


kiềm thuỷ lực 
® Giao hàng đúng như mô tả trong hình ảnh và video 


Giao hàng đúng chủng loại và số lượng theo đơn hàng. 

Nếu có bất cứ sai sót gì từ sản phẩm hoặc shop, cam kết hoàn tiền 100% 
hoặc hỗ trợ đổi trả sản phẩm nếu quý khách có nhu cầu. 

® Nhận hàng không hài lòng với sản phẩm quý khách có thể hoàn hàng 
trong vòng 3 ngày. 


Chú ý khi mua kìm bấm cos 
thuỷ lực tại công ty 
dongluchp 


Kìm thuỷ lực 
YQK 120 .— 


kìm thuỷ lực YQK 120 


® Sản phẩm đổi trả phải còn nguyên trạng như khi giao đi ( còn nguyên 
tem nhãn, bao bì, vỏ hộp nếu có ) chưa qua sử dụng. 

® Quý khách mua hàng tại shop và có review đánh giá 5 sao cho sản phẩm 
kèm theo video và hình ảnh thực tế sản phẩm sẽ nhận được voucher cho 
đơn hàng tiếp theo ( tuỳ theo từng thời điểm cụ thể shop sẽ có những 
chương trình khác nhau). 

® Nếu có bất cứ thắc mắc gì hoặc có gì chưa hài lòng xin bớt chút thời gian 
liên hệ trực tiếp shop. Với tỉnh thần luôn luôn lắng nghe mọi đóng góp dù 
là khen hay chế, mỗi ý kiến của quý khách là 1 điều quý báu đối với shop. 


Thông tin liên hệ mua kìm bấm cos thủy lực 


Kìm thuỷ lực 
YQOK-70 tu 
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Kềm thuỷ lực YQK 70 
® Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Động Lực ( Dongluchp ) 
@® Địa chỉ: Cầu Rế 2, QL10, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng ( gần cổng 
chính khu công nghiệp An Dương ) 
® Zalo : 0902.091.840 - 085.442.3358 
® Email : dongluc.industry@gmail.com 


@ Mã số thuế: 0201771820 


Hoặc có thể liên hệ qua các kênh mạng xã hội social media 
@®@ Facebook: https://www.facebook.com/khinen.haiphong/ 
®@ Twitter: https://twitter.com/festohp1 
Xem thêm các loại kìm bấm cos khác: Lại Đây 
2 z e ⁄ z © ` 
Bang bào gia cac loại kim 
~ 2 
bầm cos thuy lực 


Mã sản phẩm đơn vị đơn giá Ghi chú 
tính VNÐ 
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK 120 cái 650000 Tham khảo 
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK 240 cái 690000 Tham khảo 
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK 300 cái 770000 Tham khảo 
Đang cập nhập cái 0 Tham khảo 
Đang cập nhập cái 0 Tham khảo 
Đang cập nhập cái 0 Tham khảo 
Đang cập nhập cái 0 Tham khảo 
Đang cập nhập cái 0 Tham khảo 


Lưu ý: giá các loại kìm bấm cos thuỷ lực có thể thay đổi theo tình 
hình thục tế thị trường. Để có báo giá chính xác nhất xin vui lòng 
liên hệ trực tiếp. 


Vì sao nên chọn mua kìm bấm cos thuỷ lực tại công ty 
Dongluchp 


Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Động Lực là đơn vị hàng đầu trên thị trường 
trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối các loại thiết bị và phụ kiện 
ngành điện. Công ty chúng tôi luôn luôn đặt uy tín của công ty và sự hài lòng 
của quý khách hàng lên làm tiêu chí hàng đầu. Công ty xin cam kết: 


® Luôn đặt uy tín của công ty và sự hài lòng của quý khách lên hàng đầu. 

® Công ty Động Lực xin cam kết giao hàng đúng như mô tả trong hình ảnh 
và video. 

® Cam kết giao đúng và đầy đủ số lượng theo như trong đơn hàng mà quý 
khách đã đặt nếu có sai sót gì xin vui lòng liên lạc trực tiếp với công ty 
chúng tôi, với phương châm lấy uy tín của công ty làm mục tiêu hàng 
đầu, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải quyết mọi khúc mắc của quý 
khách. 

@® Trong quá trình vận chuyển và giao hàng do công ty phải phụ thuộc vào 
bên thứ 2 phụ trách giao nhận. Trong quá trình này nếu có vấn đề gì 
phát sinh khiến cho việc giao nhận hàng làm quý khách không hài lòng. 
Xin quý khách liên lạc trực tiếp với công ty chúng tôi để cùng tìm ra 
phương án giải quyết tốt nhất và cũng mong quý khách hết sức thông 
cảm vì quá trình này chúng tôi cũng không thể chủ động được. 


Lời cảm ơn 


+ Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Động Lực ( dongluchp ) xin gửi lời cảm ơn 
chân thành và sâu sắc đến với tất cả quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ 
công ty trong suốt thời gian qua. 


+ Nếu có bất cứ ý kiến đóng góp nào xin vui lòng để lại lời nhắn bên dưới phần 
comment hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Với phương châm luôn sẵn 
sàng lắng nghe ý kiến của khách hàng, cho dù đó là ý kiến tốt hay chưa tốt, mỗi 
một ý kiến đóng góp của quý khách đều là một điều quý giá đối với công ty. 


+ Công ty chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để mỗi sản phẩm đến tay quý khách 
đều là một sự hài lòng. 


Một lần nữa xin chân thành cảm ơn 


